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PARACONCINNUM HYLOMISCI N. GEN., N. SP. 

('.TREMATODA ; DICROCOELIIDAE), 
PARASITE DE HYLOMISCUS STELLA PETERS 
( MURID AE) 

Par G. VASSILIADfiS et J. RICHARD 


Materiel etudie 

Une centaine d’cxemplaires adultes recoltes dans les canaux pancreatiques 
d’un Muridae : Hylomiscus stella Peters, capture a Brazzaville (Congo) par 
Adam, le 14 mai 1969, et autopsie au Laboratoire le 2 juin 1969. 

Enregistre au Laboratoire de Zoologie (Vers) du Museum national d’Histoire 
naturelle sous le numero 610 Z. Ilolotype : specimen represente en figure 1 
(lame n° T i 8) 


Description (cf. fig. 1) 

Dimensions du specimen holotype : 

Longueur totale. 

Largeur maximale. 

Ventouse orale. 

Ventouso ventrale. 

Pharynx . 

(Esophage . 

Csecums. 

Ovaire . 

Testieule gauche. 

Testieule droit. 

CEufs . 


3,6 mm 
2,4 mm 
280 p x 300 p 
375 p X 380 p 
180 p x 200 p 

200 p 

2050 p et 2000 p 
200 p X 250 p 
425 p X 500 p 
400 p X 580 p 
38 p X 50 p 
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Corps fusifonnc, tres elargi au niveau du milieu du corps, en arriere de la 
ventouse ventrale. Cuticulc nue. Ycntouse orale circulaire, sub-terminale. Ven- 
touse vcntralc egalcmcnt circulaire ct, situee dans lc tiers antericur du corps. 
Diamctrc de la ventouse ventrale supericur a celui de la ventouse orale. Rapport 
ventouse orale sur ventouse ventrale egal a environ 0,8. 

Appareil digestif 

Pharynx globulcux, suivi d’un cesopliage court. Deux csecums sinueux se 
termiuant au niveau du tiers posterieur du corps. 

Appareil excreteur 

Vesicule excretrice eu « i », longue de 1200 p, de l’extremite posterieure au 
niveau de la terminaison des caxums. 

Appareil genital femelle 

Ovaire de forme ovale, allonge transversalement et situe lateralement un 
peu en avant du milieu du corps, sous le testicule droit mais nettement separe 
de celui-ci. Glande de Mehlis d’aspcct foliace, placee en arriere de 1’ovaire, en 
position legerement plus centrale. Receptacle seminal non observe. Vitellogenes 
extra-csecaux, situes dans le plan equatorial et constitues chacun de 8 a 10 gros 
follicules legerement lobes. Branches uterines nombreuses, occupant toute la 
moitic posterieure du corps et remontant entre les testicules jusqu’au pore genital. 
CEufs ellipsoi'des tres nombreux, ft coque epaisse, et s’ouvrant par un opercule. 
Les mufs murs soul dc coulcur brun-sombre et renferment un miracidium bien 
developpe, mobile et pret a eclore. 

Appareil genital male 

Deux testicules globulcux, faiblcment lobes, disposes lateralement de part 
et d’autre dc la ventouse ventrale mais toujours anterieurs au bord posterieur 
de la ventouse. Poche du cirrc ellipsoi'de, longue de 240 p et large de 200 p, situee 
entre la bifurcation ctecalc et le pharynx. Cirre sinueux, vesicule seminale interne 
enroulee sur clle-meme. Orifice genital deboucliant sous le pharynx, nettement 
en avant de la bifurcation ceecale. 


Discussion 

Notre Trematode appartient a la sous-famille des Dicrocoeliinae Loss, 1899 
(famille des Dicrocoeliidae Odliner, 1910). Cette sous-famille comprend a l’hcure 
actuelle une trentaine de genres differents revus dans leur ensemble par Skrjabin 
et Evranova (1952) qui reprennent ct completent la monographic de Tra- 
vassos (1944). 

Doi.lfus (1954) souligne le manque de precision dans la definition de chacun 
de ces differents genres et presente pour 15 d’entre eux des schemas generaux dc 
leur morpliologie les definissant ainsi plus nettement. 

Si l’on compare nos specimens mix genres actucllement connus, on constate 
qu’il nous est pratiquement impossible dc les elasscr dans 1 un ou dans l’autrc. 

Neanmoins par la forme du corps, la difference de taille dcs ventouses, la 
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situation prebifurcale du pore genital, les testicules « situes dans la zone de 
1’acetabuhim », la position laterale de l’ovaire, l’aspect dcs vitellogenes et la 
longueur des caecums, notre Trematode peut etre rapproche du genre Concin¬ 
num Bhalerao (1936). 

Cependant si l’on se refere d’une part a la definition du genre donnee par 
Travassos (1944, p. 113) et d’autre part au schema donne par Dollfus (1954, 
p. 595, fig. A-O, n) on se rend compte que dans le genre Concinnum les testi¬ 
cules, bien que situes « dans la region acetabulaire », ne sont jamais anterieurs a 
la ventouse comme e’est le cas pour les 14 specimens que nous avons examines, 
soit vivants, soit apres fixation dans l’alcool. 

Par ailleurs, et autant que l’on puisse en juger d’apres les schemas et les 
descriptions donnes par les auteurs, les testicules ne sont jamais anterieurs chez 
les especes du genre Concinnum deja decrites. 

Ne pouvant done classer notre Trematode ni dans le genre Concinnum , ni dans 
aucun autre genre de Dicrocoeliinae, nous estimons necessaire de creer pour lui 
un genre et une espfece nouveaux et nous proposons de le nommer Paraconcinnurn 
hylomisci n. gen., n. sp. 


Diagnose du genre 
Paraconcinnurn n. gen. 

Corps fusiforme 61argi en son milieu, cuticule nue, ventouses de dimensions 
inegales : diametre de la ventouse ventrale superieur a celui de la ventouse orale, 
cscums sinueux se terminant au niveau du tiers postericur du corps, pore 
genital pre-bifurcal, testicules anterieurs au bord postericur de la ventouse 
ventrale, ovaire lateral, vitellogenes extra-ca:caux constitues par 8 a 10 gros 
follicules, anses uterincs occupant toute la partie posterieure du corps, vcsicule 
excretrice en « i ». 

Espece-type : Paraconcinnurn hylomisci n. gen., n. sp. 

Parasite des canaux pancreatiques d 'Hylomiscus Stella Peters (Muridae); 
Brazzaville (R6p. du Congo). 


Resume 

Description d’un nouveau Dicrocoeliinae : Paraconcinnurn hylomisci n. gen., n. sp. 
parasite d’un Hylomiscus Stella (Muridae) du Congo. 

Le genre Paraconcinnurn difffere des autres genres de la sous-famille des Dicrocoeliinae, 
et notamment du genre Concinnum qui lui est proche, par la position antorieure des 
testicules. 


Laboratoire de Zoologie (Vers) associi au C.N.R.S. 
Museum national d’Hisloire naturelle, Paris 
et Institut d’Elevage et de Medecine veterinaire des 
Pays tropicaux, Matsons-. Ufort. 
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